Fiorentina 


21/10/2021 ds 11:00 
A Antonio Giuo 


O stacio Artemio Fronchi trirenzey 


CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 


1 RODADA 


EE 


[E RO] 


salvador Ferrer 


Lucas Martinez 


1 Emmanuel Gyasi 


Duzan Vlahovié (pênalti) 


Lorenzo Venuti 


 Ebrima Colley 


Duzan Vlahovié ta 


Duzan Viahovié 3 
Dugan Viahovié & 


Thiago Motta 


Youssef Maleh 


Fiorentina 
55 
450 


87 


Fiorentina 


1. Pietro Terracciano 
42, Lucas Martinez 
a Cristiano Biraghi (o 
4, Nikola Milenkovié 
423. Lorenzo Venuti & 
5, Giacomo Bonaventura 
410, Gaetano Castrovilli 
Jia. Lucas Torreira 
8, Riccardo Saponara 
9. Dusan Vlahovié a mm D 
4 33. Riccardo Sottil 


25, Antonio Rosati 
31. Michele Cerofolini 
17, Aleksa Terzié 
129. Odriozola 
55. Matija Nastasié 
ss. Igor Júlio 
tia, Youssef Maleh 
24. Marco Benassi 
32. Alfred Duncan 
f'34. Sofyan Amrabat 
17.José Callejón 
21. Destiny Egharevba 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Spezia 


94, lvan Provedel 
4 20. Simone Bastoni 
421. Salvador Ferrer & 
28. Martin Enié 
43, Dimitris Nikolaou 
8. Viktor Kovalenko 
11. Emmanuel Gyasi & 
425. Giulio Maggiore (c) 
429, Eddie Salcedo 
4 44. David Strelec 
18. M'Bala Nzola 


Banco de Reservas 


1, Jeroen Zoet 
40, Petar Zovko 
17. Jacopo Sala 
14. Jakub Kiwior 
15. Petko Hristov 
127. Kelvin Amian 
13. Arkadiusz Reca 
ts. Ebrima Colley & 
19. Rey Mana 
110. Daniele Verde 
17. Suf Podgoreanu 
22, Janis Antiste 





